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いわ て 復興 パワ ー 募集 要項 








岩手 県 企業 局 (以下 「 企 業 局 」 と い う 。) と 東北 電力 株 式 会 社 (以下 「 東 北 電 力 」 と いう 。) は 、 企 業 局 と 
東北 電力 が 連携 し 、 平 成 3 0 年 4 月 より 、 東 北 電力 は 、 岩 手 県 内 の 企業 等 を 対象 と し た 低廉 な 電力 の 供給 
を 行なう と と も に 、 企 業 局 は 、 県 の 一 般 会 計 へ の 繰出 し を 通じ て 、 岩 災 復 興 ・ ふ る さと 振興 関連 施策 を 財 
政 的 に 支援 し 、 こ れ を 一 体 的 に 進め る こと に より 、 地 域 の 発展 等 に 貢献 する 「 い わ て 復興 パワ ー」 に 取り 
組ん で お り 、 令 和 3 年 12 月 7 日 付け 「 胆 沢 第 二 発 電 所 な ど 1 3 か 所 の 電力 供給 契約 」 第 2 6 条 の 規定 に 
基づき 、 令 和 4 年 4 月 以降 も 供給 を 継続 する こと と し た 。 

この 募集 要項 (以下 「 要 項 」 と いう 。) は 、 い わ て 復興 パワ ー に よる 電力 供給 の 適用 内 容 や 供給 要件 、 

請 手続 、 そ の 他 必 要 事 項 を 規定 する も の で ある 。 

















































































































































































































1 的 
企業 局 と 東北 電力 は 、 企 業 局 の 水力 発電 所 で 発電 され た 電力 を 活用 し 、 一 定 の 要件 を 満た し た 岩手 県 
内 の 企業 等 に 対し て 、 企 業 局 の 東北 電力 へ の 売 電電 力量 相当 の 範囲 内 で 東北 電力 の 標準 的 な 電気 料金 か 
ら 割 引 し た 価格 で 電力 を 供給 する こと に より 、「 岩 災 復 興 」・「 ふ る さと 振興 」 に 寄与 し よう と する も 
の で ある 。 

















































































































2 定義 








この 要項 に お いて 、 次 に 掲げ る 用 語 の 意義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定め る と ころ に よる 。 
(1) 企業 等 
法人 その 他 の 団体 ( 国 お よび 地方 公共 団体 を 除く 。) お よび 個人 事業 主 を いう 。 
(2) 請 
\ わ て 復興 パワ ー に 』 
(3) 適合 事業 者 
* わ て 復興 パワ ー の 適用 に 関し て 、 供 給 要 件 に 適合 する 旨 の 通知 を 受け た 
(4) 供給 場所 
\ わ て 復興 パワ ー の 電力 供給 を 希望 する 場所 で あっ て 、 申 請 者 が 東北 電力 と 単独 で 電力 需給 契約 を 
締結 し て いる 、 ま た は 締結 予定 の 岩手 県 内 の 需要 場所 を いう 。 
(5) 供給 可能 量 
*\ わ て 復興 パワ ー に よる 供給 電力 量 の 上 限 値 (企業 局 の 東北 電力 へ の 売 電電 力量 相当 の 約 5 億 
5, 1 0 0 万 キロ ワッ ト 時 ) を いう 。 
(6) いわ て 復興 パワ ー 事 務 局 
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づき 申請 する 企業 等 を い う 。 





















































8 を いう 。 
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企業 局 お よび 東北 電力 の 両者 に て 設置 する 申請 者 の 募集 お よび 適合 事業 者 の 選定 を 行なう 組織 を い 
う 。 
3 適用 内 容 






































いわ て 復興 パワ ー に よる 電力 供給 の 適用 内 容 は 、 東 北 電力 の 「 電 気 標準 約款 [高圧 ] 」 お よび 「 電 所 
供給 実施 要綱 (高圧 ) 」 (以下 、 総 称し て 「 標 準 約款 等 」 と いう 。) に 基づき 締結 し て いる 、 ま た は 新 
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た に 締結 する 電力 需給 契約 に よる も の と し 、 電 気 料金 (以下 「 料 金 」 と いう 。) の うち 、 電 力量 料金 
を 低減 し て 適用 する 。 
1) いわ て 復興 パワ ー の 電力 量 料金 単価 
いわ て 復興 パワ ー の 供給 に より 適用 され る 電力 量 料 金 単価 (以下 「 適 用 単価 」 と いう 。) は 、 標 準 
約款 等 また は 電力 需給 契約 書 で 定め る 電力 量 料 金 単価 を 低減 し た 別紙 「 い わ て 復興 パワ ー の 電力 量 料 
金 単価 」 に よる 。 
な お 、 標 準 約款 等 また は 電力 需給 契約 書 に 定め る 電力 量 料 金 単価 が 変更 され た 場合 は 、 別 紙 「 い わ 
て 復興 パワ ー の 電力 量 料 金 単価 」 を 変更 する 。 
(2) 適用 期間 
いわ て 復興 パワ ー に よる 料金 の 適用 期間 (以下 「 適 用 期間 」 と いう 。) は 、 い わ て 復興 パワ ー の 供 
給 に よる 料金 の 適用 が 開始 され た 日 (以下 「 適 用 開始 日 」 と いう 。) か ら 、 令 和 6 年 3 月 の 料金 に か 
か わる 計量 期間 の 終期 まで と する 。 
な お 、 適 用 開始 日 は 、 東 北 電 力 が 「6 (4) いわ て 復興 パワ ー 適 用 依頼 書 の 提出 」 に 定め る いわ て 復 
興 パ ワー 適用 依頼 書 を 受理 し た 日 (以下 「 受 理 日 」 と いう 。) に 応じ て 、 以 下 の と お り と する 。 た だ 
し 、 新 た に 電気 を 使用 され る 場合 で 、 和 需給 開始 日 が 適用 開始 日 以降 と な る と き は 、 適 用 開始 日 は 需給 
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① 受理 日 が 令 和 4 年 3 月 1 日 以前 の 場合 
令 和 4 年 4 月 の 料金 に か か わる 計量 期間 の 始期 と する 。 
② 受理 日 が 令 和 4 年 3 月 2 日 以降 の 場合 
受理 日 の 直後 の 計量 期間 の 始期 と する 。 た だ し 、 受 理 日 が 計量 期間 の 始期 と 同日 と な る 場合 は 受理 
日 と する 。 
(3) 契約 種別 
* わ て 復興 パワ ー の 適用 を 受け る こと が で きる 契約 種別 は 、 標準 約款 等 に 定め る 「 業 務 用 電力 」「 業 
務 用 季節 別 時 間 帯 別 電力 」「 業 務 用 ウィ ー ク エン ド 電 力 」「 高 圧電 力 S」「 高 圧電 力 」「 高 圧 季節 別 
時 間 帯 別 電力 S」 「 高 圧 季節 別 時 間 帯 別 電力 」 の いずれ か と し 、 契 約 種 別 が 前 記 以外 の と き 、 電 力 需 
給 契 約 に 付帯 する 契約 種別 (需給 調整 を 実施 する 契約 等 ) を 適用 し て いる と き は 、 原 則 と し て いわ て 
復興 パワ ー に よる 電力 供給 を 受け る こと が で き な い も の と する 。 
(4) 適用 期間 中 の 解約 の 取扱 い 
① 企業 局 ま た は 東北 電力 が 非常 変 災 そ の 他 の 事由 に より いわ て 復興 パワ ー を 供給 する こと が 困難 と 
な っ た 場合 は 、 い わ て 復興 パワ ー に よる 契約 を 解約 する こと が ある 。 
② 適合 事業 者 の 都合 に より 適用 期間 中 に 契約 を 解約 する 場合 は 、 企 業 局 お よび 東北 電力 が や む を え 
な いと 認め る 場合 を 除き 、 令 和 5 年 3 月 の 料金 に か か わる 計量 期間 の 終期 まで に 解約 する 場合 に は 
適用 期間 の 当初 に 、 令 和 5 年 4 月 の 料金 に か か わる 計量 期間 の 始期 以降 に 解約 する 場合 に は 令 和 5 
年 4 月 の 料金 に か か わる 計量 期間 の 始期 に それぞれ さ か の ぼっ て 、 い わ て 復興 パワ ー の 適用 に よ 
り 低 減 を 受け た 額 に 相当 する 金額 を 精算 する も の と する 。 
た だ し 、 東 北 電 力 の 「 電 気 標準 約款 [高圧] 」 に 定め る 「 需 給 開始 後 の 需給 契約 の 消滅 また は 変 
更に と も な う 料 金 お よび 工事 費 の 精算 」 に より 料金 の 精算 額 を 申し 受け る 場合 は 、 そ の 精算 額 の 対 
象 と な っ た 部 分 に つい て は 精算 し な いも の と する 。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































③ いわ て 復興 パワ ソー に よる 電力 供給 を 受け る 企業 等 が 次 の いずれ か に 該当 する 場合 に は 、 い わ て 復 
興 パ ワー に よる 契約 を 解約 する こと が ある 。 こ の 場合 、② の 規定 を 準用 し 、 い わ て 復興 パワ ー の 適 
用 に より 低減 を 受け た 額 に 相当 する 金額 を 精算 する 。 
・ 偽り その 他 不 正 の 手段 に より いわ て 復興 パワ ー の 適用 を 受け た と き 。 
・ 岩手 県 暴力 団 排除 条例 (平成 23 年 岩手 県 条例 第 35 号 ) 第 2 条 第 2 号 他 规 定 才 如 暴力 团 、 同 条 第 
3 号 に 規定 する 暴力 団員 また は これ ら と 徐 接 な 関係 を 有する 者 で ある こと が 判明 し た と き 。 
(5) その 他 
① 適用 期間 終了 後に 適用 する 電力 量 料金 単価 は 、 そ の 時 点 に お ける 電力 需給 契約 に よる も の と する 。 
② 適用 内 容 に 定め の な い 事 項 に つい て は 、 標 準 約款 等 に よる も の と する 。 
4 供給 要件 
いわ て 復興 パワ ー の 供給 は 、 次 の いずれ の 要件 も 満た す 申 請 者 お よび 供給 場所 を 対象 と する 。 
(1) 申請 者 は 、 岩 手 県 内 に 事業 所 を 置く 、 ま た は 置 こ うと する 企業 等 で や る こと 。 
(2) 申請 者 は 、 供 給 場 所 に お いて 、 東 北 電 力 か ら 「 3 (3) 契約 種別 」 に 定め る 契約 種別 に よる 電力 の 全量 
の 供給 を 受け て いる 、 ま た は 令 和 5 年 9 月 3 0 日 まで に 受け る 予定 で ある こと 。 
(3) 申請 者 は 、 次 の いずれ か に 該当 する こと 。 
① 平成 2 3 年度 以降 、 企業 局 が 別途 定め る 「 適 用 補助 金 一 覧 表 」 に 記載 する 補助 金 の 交付 を 受け て い 
る こと $s 
② 企業 局 が 別途 定め る 「 認 定 認証 等 事業 一 覧 表 」 に 記載 する 認定 認証 等 を 受け て いる こと 。 
③ 既に いわ て 復興 パワ ー に よる 電気 の 供給 を 受け て いる こと 。 
(4) 供給 場所 は 、 受電 電圧 が 高圧 (6, 000 ボ ルト ) で 、 契約 電力 が 、 原則 と し て 2, 0 00 キ ロワ ッ 
未満 で ある こと 。 
請 手続 
請 手 続 は 、 次 の と お り と する 。 
な お 、 令 和 3 年度 まで に いわ て 復興 パワ ー の 適用 を 受け て いる 企業 等 に お いて 、 こ の 要項 に よる 適用 
を 希望 され る 場合 は 、 東 北 電 力 か ら 送 付す る 文書 (「 い わ て 復興 パワ ー」 適 用 希望 確認 書 ) に より 、 適 
H の 意思 表示 が な され た 返信 を も っ て 、 「5 (3) 申請 書類 お よび 提出 部 数 」 に 定め る 申請 書類 お よび 
「6 (4) いわ て 復興 パワ ー 適 用 依頼 書 の 提出 」 に 定め る いわ て 復興 パワ ー 適 用 依頼 書 に 代え る も の と す 
る 。 
(1) 申请 方法 
請書 類 を 取り まとめ 、 次 の 提出 先 へ 郵送 また は 持参 こより 申請 する こと 。 
【 提 出先 】 
〒020-0023 岩手 県 盛岡 市 内 丸 11 番 1 号 
岩手 県 企業 局 経営 総務 室内 「 い わ て 復興 パワ ー 事 務 局 」 
(2) 申請 期間 
令 和 4 年 1 日 ( 火 ) ~ 令 和 5 年 9 月 29 日 ( 金 ) ※ (当日 必着 ) 
※ 申 請 期 間 中 に 供給 可能 量 を 超え る と き は 、 供 給 可能 量 に 達し た 日 と する 。 



























































(3) 申請 書類 お よび 提出 部 数 



































































































































































































































































































































2 提出 
申請 書類 の 名 称 備 考 
部 数 
ア いわ て 復興 パワ ー 適 用 申請 書 (様式 第 1 ) 1 音 
イ 供給 場所 等 内 訳書 (様式 第 2 ) 1 部 | 複数 の 供給 場所 を 対象 と する こと が 可 
ウ 電気 料金 請求 内 訳書 ( 写 ) 1 部 en 
直近 1 か 月 分 の み で 可 
企業 局 が 別途 定め る 「 適 用 補助 金 一 覧 
表 」 に 記載 され た 補助 金 の 交付 決定 通知 
エ 適用 要件 確認 書類 ( 写 ) 1 部 | 書 ( 写 ) ま た は 企業 局 が 別途 定め る 「 認 定 
認証 等 事業 一 覧 表 」 に 記載 され た 適用 要 
件 確認 書類 ( 写 ) 
東北 電力 と の 電力 需給 契約 を 新た に 締 
結 する 予定 が ある 場合 、 年 間 の 使用 電力 
オ 年 間 電気 使用 計画 書 (様式 第 3 ) 1 部 | 量 の 変更 が 見 込ま れる 場合 、 ま た は 東北 
電力 か ら の 受電 が 1 年 未満 の 場合 に の 
用 提出 
6 受付 ・ 審 査 ・ 通 知 等 



































事務 局 は 、 土 日 ・ 祝 


















































日 か ら 申 請 の 受付 を 停 」 



























































































































































日 等 を 除き 、 9 時 か ら 1 7 時 の 間 で 随時 
請 に 係る 年 間 の 計画 使用 電力 量 の 合計 が 供給 可能 量 を 超え る と き は 、 供 給 可能 量 に 達し た 
止 す る と と も に 、 供 給 可 能 量 に 達し た 日 





H 請 を 受け 付け る 。 た だ し 、 受 け 付 け 











の 翌 



















































































に 受付 を し た 全て の 申請 に つい て 、 一 


が 完了 


も の と する 。 な お 、 事 務 局 が 申請 書類 の 不備 等 の 解消 を 求め た に も か か わ 


括 抽選 に より 受付 順 を 設定 する も の と する 。 
(2) 審査 
事務 局 は 、 申 請 の 受付 後 、 受 付 順に 供給 要件 に 合致 し て いる か 申請 書類 の 審査 を 行なう と と も に 、 
審 柱 に お いて 申請 書類 の 不備 等 が 判明 し た 場合 は 、 申 請 者 に 当該 書類 の 提出 等 を 求め 、 提 出 等 
し た 時 点 で 審査 を 再開 する 
ら ず 、 申 請 者 が その 求め に 応じ な い 場 合 、 受 付 を 解除 する こと が ある 。 
(3) 適合 また は 不適 合 の 通知 























局 は 、 原 則 と し て 、 
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(4) いわ て 復興 パワ ー 適 


敵 


ジム 


合 事業 者 は 、 別 途 、 東 北 電 力 へ いわ て 復興 パワ ー 適 











1 依頼 書 の 提出 














以内 に 、 適 合 ま た は 不適 合 に 関す る 審査 結果 を 






























































i 依頼 書 を 提出 する 必要 が ある 。 


Nig 
当該 





提出 され な い 場 合 、 い わ て 復興 パワ ー の 供給 を 受け る こと は で き な い 。 な お 、 東 北 電 力 か ら の いわ て 


復興 パワ ー 適 用 依頼 書 























の 提出 案内 に つい て は 、(⑬) の 適合 




















通知 に 併せ て 行なう 。 

















7 その 他 留 意 事項 
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① 情報 の 利用 
・ 企業 局 は 、 審査 に 必要 が ある と き は 、 申 請書 類 に 記載 され た 情報 に つい て 
照会 する こと が で きる も の と する 。 
・ 東北 電力 は 、 申請 書類 に 記載 され た 情報 に つい て 、 いわ て 復興 パワ ー の 供給 の た め に 利用 する こ 
と が で きる も の と する 。 
② 申請 書類 の 返却 
提出 され た 申請 書類 は 、 返却 し な い 。 申請 書類 の 控え が 必要 な 場合 は 、 申請 者 に お いて 対応 する こ 
dG 
(2) 排出 係数 の 取扱 い 等 
いわ て 復興 パワ ー は 、 東 北 電力 の 電源 構成 に 含ま れる た め 、 企 業 局 の 水力 発電 所 で 発電 され た 電力 
に 限定 され る も の で は な い 。 申請 に 当たっ て は 、 そ の こと を 承知 いた だ く と と も に 、 地 球 温暖 化 対策 
の 推進 に 関す る 法律 (平成 1 0 年 法律 第 1 1 7 号 ) に 基づく 報告 等 に 用 いる 排出 係数 に つい て は 、 東 
北 電力 の 事業 者 別 排出 係数 を 用 いる こと 。 





















































、 岩 手 県 の 関係 機関 に 


























































































































































































































8 問い 合わ せ 先 
〒020-0023 岩手 県 盛岡 市 内 丸 11 番 1 号 岩手 県 企業 局 経営 総務 室内 
いわ て 復興 パワ ー 事 務 局 

電 話 :019 一 629 一 6389 

FAX:019 一 629 一 6384 





















































以 上 


別紙 


いわ て 復興 パワ ー の 電力 量 料 金 単価 




















いわ て 復興 パワ ー の 電力 量 料金 単価 (税込 み ) は 、 次 の と お り と する 。 















































1 . 業務 用 電力 を 適用 する 場 
ES 季 料 金 










































































昼間 時 間 
その 他 季 Ge 






































































































































































































































































































































昼間 時 間 
その 他 季 金 















































1 キロ ワッ ト 時 


7. 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電力 を 適用 する 場合 


a ] 時 昼間 時 間 
a 料金 | 二 他 于 料 全 | 一 
时 ] 65 鍵 















































































































































a 
RS 


局 御中 








いわ て 復興 パワ ー ヨ 


いわ て 復興 パワ ー 適 用 申請 


所 在 地 





商号 また は 名 称 








代表 者 名 






































り 申請 いた し ます 。 








1. 申請 内 容 



































* わ て 復興 パワ ー に よる 電力 供給 を 希望 いた し ます の で 、 い わ て 復興 パワ ー 募 集 要 項 に 基づき 、 次 の と お 











① 供 給 場所 





【 名 称 】 様 式 第 2 の と お り 








【 住 所 】 様 式 第 2 の と お り 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































② 電 力 需給 契約 の 状況 洋式 第 2 の と お り 
③ 現 行 契約 に 係る 受電 期間 隊 式 第 2 の と お り 
④ 電 力 需 給 契約 予定 隊 式 第 2 の と お り 
⑤ お 客 さ ま 番 号 (既設 の 場合 ) | 様式 第 2 の と お り 
⑥ 契 約 名 義 様式 第 2 の と お り 
⑦ 契 約 種別 洋式 第 2 の と お り 
⑧ 契 約 電 力 ※1 kW 
⑨ 年 間 使 用 電力 量 (kWh) ※2 kWh 
「 適 用 補助 金 一 覧 表 」 に 記載 する 補 の 交付 
【番号 】 
【 名 称 】 
⑩ 適 用 要件 RE 本 
「 認 定 認証 等 事業 一 覧 表 」 に 記 認証 等 
【番号 】 
【名 称 】 
⑪ い わ て 復興 パワ ー の 実績 ※3 【 申 請 実 績 等 自 居 不適 合 中 ) | 
人 【 所 属 】 【 役 職 】 
⑫ 連 絡 先 ーー ーー 
【 氏 名 】 【 電 話 番号 】 
【 受 付 年 お よび 受付 番号 】 【 処 理 者 】 
【 1 次 審査 年 月 日 お よび 審査 結果 】 
【 年 間 使用 電力 量 】 kWh 
の 日 
人 【 2 次 審査 年 月 日 お よび 審査 結果 】 [処理 者 】 
【 適 合 / 不 適合 通知 年 月 日 お よび 適合 番号 】 
【 適 用 供給 電力 量 累計 】 kWh 
※1 : [样式 第 2 」 に 記載 の 契約 電力 の 合計 値 を 記入 
※2: 「 様 式 第 2」 に 記載 の 年 間 使用 電力 量 の 合計 値 を 記入 
※3 : 申請 実績 が 有 の 場合 、 そ の 申請 案件 の 適用 実績 と し て 、 適 合 、 不 適合 、 審 査 中 の いずれ か を 記入 










































































2. 関係 書類 (別紙 ) 








(1 ) 供給 場所 等 内 訳書 (様式 第 2 ) 























供給 場所 毎 に 添付 









































(2) 電気 料金 請求 内 訳書 ( 写 ) ※4 

















※4 : 
(3) 適用 要件 確認 書類 ( 写 ) ※ 5 
※ 















































※5: 企業 局 が 別途 定め る 「 適 
上 等 






















































































ま 式 第 3) ※6 














E 未 満 の 場合 の み 添 付 














補助 金 一 覧 表 」 に 記載 され た 補助 金 の 交付 : 
証 等 事業 一 覧 表 」 に 記載 され た 適用 要件 確認 書類 ( 写 ) 
(4 ) 年 間 電 気 使用 計画 書 (本 

※6 : 東北 電力 と の 電力 需給 契約 を 新た に 締結 する 予定 、 ま た は 』 
更 見 込み 有 ) も し く は 1 











本 





K 北 電力 か ら の 受電 が 1 4 


書 ( 写 ) ま た は 企業 

















E 以 上 (年 間 の 使 





























样式 第 2 





供給 場所 件 数 
契約 電力 合計 
. 年间 使 用 电力 量 合计 
， 供 给 场所 等 内 训 


ト oO N 一 


和 三 到 








供給 場所 等 内 訳 


有 十 


件 





kW 





kWh 





下 表 の と お り 











① 供 給 場所 ※1 








【 名 称 】 





【 住 所 】 





@ 包 力 需 答 奥 构思 状况 

















東北 電力 と 単独 契約 


















































































































































④ 電 力 和 需給 契約 予定 日 ※3 






























































⑤ お 客 さ ま 番 号 (既設 の 場合 ) 








⑥ 契 約 名 義 






































































































































東北 電力 と 他社 を 1 東北 電力 と 契約 を 予定 
③ 現 行 契約 に 係る 受電 期間 ※2 1 年 以上 (年 間 の 使用 電力 量 の 変更 見 込み 1 年 未満 






















































































































































































































































































































































































⑤ お 客 さ ま 番 号 (既設 の 場合 ) 














⑥ 契 約 名 義 


























































































































業務 用 電力 口 業務 用 季節 別 時 間 帯 別 電力 口 業務 用 ウィ ー ク エン ド 電 力 
⑦ 契 約 種別 高圧 電力 S 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電力 S 
高圧 電力 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電力 その 他 ( ) 
⑧ 契 約 電力 kW 
⑨ 年 間 使用 電力 量 (kWh) ※4 kWh ( 年 ”月 分 ~ 年 。 月 分 ) 
人 【名 称 】 
① 供 給 場 所 ※1 [人 所 】 
② 電 力 需給 契約 の 状況 東北 電力 と 単独 契約 口 東北 電力 と 他社 を 1 東北 電力 と 契約 を 予定 
⑧ 現 行 契約 に 係る 受電 期間 ※ 2 1 年 以上 (年 間 の 使用 電力 量 の 変更 見 込み 口 有 1 年 未満 
④ 電 力 需 給 夏 約 予定 日 ※ 3 受付 











































































































































































































































































































































































































⑤ お 客 さ ま 番 号 (既設 の 場合 ) 











⑥ 契 約 名 義 


























































































































業務 用 電力 口 業務 用 季節 別 時 間 帯 別 電力 口 業務 用 ウィ ー ク エン ド 電 力 
の ④ 契 約 種別 高圧 電力 S 口 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電力 S 
高 压 电力 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電 力 その 他 ( ) 
⑧ 契 約 電力 kW 
⑨ 年 間 使用 電力 量 (kWh) ※4 kWh ( 旬間 月 分 ) 
AAA 【 名 称 】 
① 供 給 場 所 ※ ュ [入所 
@ 电 力 需 答 问 移 中 状况 東北 電力 と 単独 契約 口 東北 電力 と 他社 を 1 東北 電力 と 契約 を 予定 
⑧ 現 行 契約 に 係る 受電 期間 ※2 1 年 以上 (年 間 の 使用 電力 量 の 変更 見 込み 口 有 1 年 未満 
④ 電 力 需 給 契約 予定 日 ※3 受付 



























































































































































業務 用 電力 口 業務 用 季節 別 時 間 帯 別 電力 口 業務 用 ウィ ー ク エン ド 電 力 
⑦ 契 約 種別 高圧 電力 S 口 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電力 S 
委 圧 電力 高 压 季 季 别 时 间 带 别 电力 その 他 ( ) 
⑧ 契 約 電力 kW 
⑨ 年 間 使用 電力 量 (kWh) ※4 kWh ( 年。 出先 月 分 ) 
































① 供 給 場所 ※1 





【 名 称 】 
































































































































































































































【 住 所 】 
② 電 力 需 給 契 約 の 状況 東北 電力 と 単独 契約 口 東 北 電 力 と 他社 を 1 東北 電力 と 契約 を 予定 
⑧ 現 行 契約 に 係る 受電 期間 ※2 1 年 以上 (年 間 の 使用 電力 量 の 変更 見 込み 口 有 ) 1 年 未満 
④ 電 力 需給 契約 予定 日 ※3 受付 








⑤ お 客 さ ま 番 号 (既設 の 場合 ) 








⑥ 有 契約 名 義 





























































































































































































































































































































































































































































































































業務 用 電力 口 業務 用 季節 別 時 間 涯 
⑦ 契 約 種別 高圧 電力 S 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電力 S 

高圧 電力 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電 その 他 ( ) 
⑧ 契 約 電力 kW 
⑨ 年 間 使 用 電力 量 (kWh) ※4 kWh ( 年 分 ”~ 年 。 月 分 ) 

の が 【 名 称 】 

① 供 給 場所 ※ ュ [住所 】 
② 電 力 需 給 在 約 の 状況 東北 電力 と 単独 契約 口 東 北 電力 と 他社 を 1 東北 電力 と 契約 を 予定 
⑧ 現 行 契 約 に 係る 受電 期間 ※2 1 年 以上 (年 間 の 使用 電力 量 の 変更 見 込み 口 有 ) 1 年 未満 
④ 電 力 電 給 契約 予定 日 ※3 受付 





⑤ お 客 さ ま 番 号 (既設 の 場合 ) 











⑥ 契 約 名 義 























































































































































































































































































































































































































































































































業務 用 電力 業務 用 李 節 別 時 間 間 
⑦ 契 約 種別 高圧 電力 S 口 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電力 S 

高圧 電力 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電 その 他 ( ) 
⑧ 契 約 電 力 kW 
⑨ 年 間 使用 電力 量 (kWh) ※4 kWh ( 年 So 年 月 分 ) 

4 【 名 称 】 

① 供 給 場所 ※ ュ [住所 】 
② 電 力 電 給 契 約 の 状況 東北 電力 と 単独 契約 口 東北 電力 と 他社 を f 東北 電力 と 契約 を 予定 
③ 現 行 契約 に 係る 受電 期間 ※2 1 年 以上 (年 間 の 使用 電力 量 の 変更 見 込み 口 有 ) 1 年 未満 
④ 電 力 電 給 契約 予定 日 ※3 受付 








⑤ お 客 さ ま 番 号 (既設 の 場合 ) 




















⑥ 契 約 名 義 


































































































































































































































































































































































































業務 用 電力 業務 用 季節 別 時 間 

⑦ 契 約 種別 高圧 電力 S 高圧 季節 別 時 間 帯 別 電力 S 

高 压 电 力 高 压 季 季 别 时 间 带 别 电 その 他 ( ) 
⑧ 契 約 電力 kW 
⑨ 年 間 使 用 電力 量 (kWh) ※4 kWh ( 年 分 て 年 月 分 ) 
※1 : 最適 合 通 知 を 受け て いる 供給 場所 を 除い て 記入 
※2: I② 電力 博 絵 敵 約 | に お いて 、「 東 北 電力 と 単 下 認 約 | > 選択 し た 場合 、 東 北 電力 か ら の 受電 期間 を 記入 
※3 : I② 電 還 絵筆 約 | に お いて 、[ 東 北 電力 と 契約 を 予定 」 を 民 択 し た 場合 に 記入 
※4 :  [③ 現行 委 約 に 係る 受電 期 表 | に お いて 、「1 年 以上 (年 間 の 使用 電力 時 の 変更 見 込み 無 ) 」 を 選択 し た 場合 は 過去 1 得 間 の 実績 を 記入 し 、「1 年 以上 

年 間 の 使用 填 力 量 の 変更 届 入 み 有 )」 ま た は 「1 年 相沿 | 選択 し た 場合 : 壇 画 値 を 記入 
























































样式 第 3 

















年 間 電 気 使用 計画 書 









































【 名 称 】 
護 給 場 有 
【 住 所 】 
一 (kW 电力 量 負荷 率 
(kW) pL 可 
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